$. MP. 


inż. STANISLAW 


BORONSKI 


NAJDROZSZY MAZ, BRAT, SZWAGIER I STRYJ 


urodzony 5 grudnia 1908 roku w Krakowie, zmart w Fareham-Hants — Anglii dnia 5 kwietnia 
1979 roku. 


Nabożeństwo za spokój Jego duszy odprawione zostanie w kaplicy na cmentarzu Rakowickim 
dnia 22 sierpnia 1979 roku o godzinie 10, po czym nastąpi złożenie urny z prochami Zmarłego 


w grobowcu rodzinnym. 


Pozostali w głębokiej żałobie i smutku: 


ŻONA, SIOSTRY I BRATOWA Z DZIECMI. 
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